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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 


[No. 181/2012 ] 


No. C3- 15583/2012 /MCT. 


7th August 2012 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Surgical Instruments required 
for the Surgical Gastro Department, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed the 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (inclusive of sales tax) : 

Original — 420 . 
Duplicate 210 . 


STORES PURCHASE 


TENDER NOTICE 
No. C/ 1197/ 2012/ CNK. 


8th August 2012 . 


Last date and time for sale of tender form 
27-9- 2012, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28- 9- 2012 , 2.30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 28 - 9 - 2012 , 
3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 10 -9 -2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേ ക്കാ വശ്യ മായ 
സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
മുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്ത പുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 


അസ്സൽ - 420. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 27 - 9 - 2012 , 2.30 മണി. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Library Books to Government Nursing College , 
Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,057 prescribed cost in cash or by Money Order 
till 22- 9-2012 at 3.30 p. m . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who require tender forms by 
post a sum of 40 will be added towards postage 
charges. Money Orders should reach this office atleast 10 
days prior to the closing date of tender sales. Cost of 
tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C /1197 /12/CNK for the purchase 
of Library Books ” addressed to “ The Principal, Government 
Nursing College , Kottayam -8 ” should reach this office on 
or before 26 -9-2012 , 5 p . m . Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
at 27 - 9- 2012 , 11. 30 a . m . in the presence of the tenderers 
or their authorized representatives who may present at that 
time. 

Further details including list of books can be 
obtained from this office during working hours . The 
undersigned reserves the right to reject any tender without 
assigning any reason . 

- കോട്ടയം നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ലൈബ്രറി ബുക്സ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങൾ 1,057 നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 22 - 9 - 2012 , 3. 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 
അ ധികം മണിയോർഡർ ആയി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വില്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 
10 ദിവസം മുൻപ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ 
വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി / 1197 / 2012 / സി.എൻ. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ലൈബ്രറി 
ബുക് സ് എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി "" പിൻ സിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 ” എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 26- 9- 2012 , 5 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തിനു ശേഷം 
ലഭി ക്കു ന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
27- 9-2012 , 11.30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 9- 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 9 - 2012, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അല്ലാ തെ യുള്ളഎല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 9 - 2012 - നു മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസി 
ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും 
ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


Government Nursing College, 
Gandhinagar, Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


STORES PURCHASE 


TENDER NOTICE 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


No . C1- 3529/2012/MCTCR . 

9th August 2012 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for Medical College , Thrissur. 


Sl. 
No. 


Tender No . and 
Name of equipment 

(2 ) 


Name of 
Department 


( 1) 


( 3 ) 


20 42/2012-13/MCTCR - OT Table Electronic 0 & G 
21 43/2012 -13/MCTCR — Laproscopic Camera O & G 

and Monitor 
22 44 /2012 - 13 /MCTCR — Bipolar cautery and O & G 

scissors 
2345 /2012- 13/MCTCR — Hysterioscope O & G 
24 46 /2012- 13/MCTCR — Laproscopic set O & G 

(2 Nos.) 
25 47 /2012- 13/MCTCR — Harmonic ACE TM O & G 

(40 Nos.) 
26 48 /2012 - 13/MCTCR — Handheld vascular Plastic 
Doppler 

Surgery 
27 49/2012 -13/MCTCR — Glasswares Microbiology 


1 23 /2012 - 13 /MCTCR — Operating Opthalmology 

Microscope 
2 24 / 2012 - 13 /MCTCR — Intra Operative Neurosurgery 

Monitoring System 
3 25 / 2012 - 13 /MCTCR - C - arm X -ray Cardiology 

Imaging 
4 26 / 2012 - 13 /MCTCR — High pressure Microbiology 

Horizontal Autoclave 
5 27 / 2012 - 13 /MCTCR — Identification Microbiology 

and Sensibility System 
6 28 /2012 -13/MCTCR — Nasel Endoscope - ENT 

Hoppins (0 degree , 45 degree, 75 degree 

1 each ) 
7 29 /2012 - 13 /MCTCR — Elisa Reader and Microbiology 

washer 
8 30 /2012 - 13/MCTCR — Biological Safety Microbiology 

Cabinet Class II 
9 31/2012- 13/MCTCR — Head lights with ENT 

light source and cable 
10 32/2012 - 13/MCTCR — Temporal bone 

ENT 
dissection unit for temporal bone lab 
11 33/ 2012 -13/MCTCR - PC based BERA , ENT 

OAE and ASSR 
12 34/2012- 13/MCTCR — Peadiatric Lapro - Peadiatric 
scopic set 

Surgery 
13 35 /2012 - 13 /MCTCR — ENT Microdebrider ENT 

system 
14 36 /2012 - 13 /MCTCR — ENT Operating ENT 

Microscope 
15 37 /2012- 13/MCTCR — Ultrasonic Surgical Neurosurgery 

Aspirator 
16 38/ 2012 - 13 /MCTCR — Electro chemilumi- Biochemistry 

nascent assay system 
17 39 /2012 - 13/MCTCR — Single chip camera ENT 

system with Medical Monitor 
18 40/2012 -13/MCTCR — Uterine Manipulator 0 & G 
19 41/2012 -13/MCTCR — Preloaded Endoclips 

O & G 


Cost of tender form : 

Original — 2 , 100 for Sl. Nos. 1 , 22 3, 990 for 
Sl. No. 2 , 2,415 for Sl. Nos. 3 , 13 , 14 , 2 ,562 for Sl. No . 
4 , 3 , 150 for Sl. Nos. 5 , 12 , 16 , 1,260 for Sl. Nos . 6 , 8 , 
840 for Sl. No. 7 , 630 for Sl. No. 9 , 420 for Sl. Nos. 10 , 
18 , 2 , 205 for Sl. No. 11, 4 ,725 for Sl. No. 15 , 1, 470 
for Sl. No. 17 , 315 for Sl. Nos. 19 , 26 , 1 ,890 for Sl. No. 
20 , 473 for Sl. No . 21, 1,922 for Sl. No . 23 , 3, 308 for 
Sl. No. 24 , 2 ,730 for Sl. No. 25 and 1,050 for Sl. No. 27 . 

Duplicate — 1,050 for Sl. Nos. 1, 22 , 1, 995 for 
Sl. No . 2 , 1 ,208 for Sl. Nos . 3 , 13 , 14 , 1,281 for Sl. No. 
4 , 1,575 for Sl. Nos . 5 , 12 , 16 , 630 for Sl. Nos. 6 , 8 , 
420 for Sl. No. 7 , 315 for Sl. No. 9 , 210 for Sl. Nos. 10 , 
18 , 1, 103 for Sl. No. 11, 2, 363 for Sl. No. 15 , 735 for 
Sl. No. 17 , 157 for Sl. Nos . 19 , 26 , 945 for Sl. No. 20 , 

237 for Sl. No. 21, 1,654 for Sl. No. 24 , 1, 365 for 
Sl. No. 25 and 525 for Sl. No. 27 . 

Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
18-9 - 2012 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
27 -9-2012 , 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
28 -9 -2012, 1 p. m . 

Opening date and time of tender — 28 - 9 - 2012, 2 p . m . 
onwards. 


The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc . can be had from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order 
towards postage charge for each tender. 

തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


STORES PURCHASE 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


( 2 ) 


- ( 3) 


- (1) 


( 3 ) 


- 22 44/2012 -13 / MCTCR - ബൈപോളാർ ക്വാട്ടറി ഒ & ജി 

ആന്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് 
23 45/2012 -13 / MCTCR - ഹിസ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ഒ & ജി 
24 46 /2012 -13 / MCTCR ലാപ്രോസ്കോപിക് ഒ & ജി 

സെറ്റ് (2 എണ്ണം) 
25 47/2012- 13 / MCTCR - ഹാർമോണിക് ഒ & ജി 

- എ . സി. ഇ . ടി. എം . ( 40 എണ്ണം) 
26 48 /2012 -13 / MCTCR -- ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് 

വാസലർ ഡോപ്ലർ 
സർജറി 
27 49 / 2012- 13 / MCTCR ഗ്ലാസയേഴ്സ് മൈക്രോബയോളജി 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമ ന മ്പർ 1- നും 22 - നും 2 , 100 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3,990, ക്രമനമ്പർ 3, 13, 14 ഇവയ്ക്ക് 2,415, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 2,562, ക്രമനമ്പർ 5, 12 , 16 ഇവയ്ക്ക് 3,150, 
ക്രമ നമ്പർ 6 - നും 8 - നും 1,260 , ക്രമ നമ്പർ 7 - ന് 840 , 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 630, ക്രമനമ്പർ 10 - നും 18 - നും 420 , ക്രമ 
നമ്പർ 11 - ന് 2 ,205, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 4,725 , ക്രമനമ്പർ 
17 - ന് 1,470, ക്രമനമ്പർ 19 - നും 26 - നും 315, ക്രമനമ്പർ 
20 - ന് 1, 890, ക്രമ നമ്പർ 21- ന് 473 , കമ നമ്പർ 23 - ന് 

1,922, ക്രമനമ്പർ 24 - ന് 3,308 , ക്രമനമ്പർ 25 - ന് 2,730, 
ക്രമനമ്പർ 27 - ന് 1,050. 


1 23/ 2012- 13/ MCTCR - ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫാൽമോളജി 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
2 24/2012 - 13 / MCTCR - ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂറോസർജറി 
- മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം 
3 25/ 2012 - 13 / MCTCR സി ആം എക്സ കാർഡിയോളജി 
ഇമേജിംഗ് 
4 26 / 2012 -13 / MCTCR - ഹൈ പ്രഷർ 

മൈകോ 
- ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓട്ടോക്ലേവ് 

ബയോളജി 
5 27 /2012- 13 / MCTCR ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെകോ 
- ആന്റ് സെൻസിബിലിറ്റി സിസ്റ്റം 

ബയോളജി 
6 28 / 2012 -13 / MCTCR നാസൽ എൻഡോസ് ഇ .എൻ. ടി . 
- കോപ്പ്- ഹോപ്പിൻസ് (0 ഡിഗ്രി, 45 ഡിഗ്രി 

75 ഡിഗ്രി- 1 വീതം) 
7 29/2012 - 13 / MCTCR -എലീസ റീഡർ ആന്റ് മൈക്രോ 
വാഷർ 

ബയോളജി 
8 30/2012 - 13 / MCTCR - ബയോളജിക്കൽ മൈക്രോ 
- സേഫ്റ്റി കാബിനെറ്റ് ക്ലാസ്- 2 

ബയോളജി 
9 31/2012 -13 / MCICR ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് 

- ഇ .എൻ. ടി. 
- വിത്ത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആന്റ് കേബിൾ 
10 32/ 2012- B/ MCTCR ടെമ്പറൽ ബോൺ ഇ .എൻ. ടി . 
ഡിസ്സക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഫോർ ടെമ്പറൽ 

ബോൺ ലാബ് 
11 33 / 2012- 13 / MCTCR - പി. സി. ബേസ്ഡ് ബെറ, ഇ .എൻ. ടി. 
- ഒ. എ . ഇ . ആന്റ് എ .എസ്.എസ്.ആർ. 
12 34 / 2012 - 13 / MCTCR -- പീഡിയാട്രിക് പീഡിയാട്രിക്സ് 
- ലാപ്ട്രോസ്കോപ്പിക് സെറ്റ് 

- സർജറി 
13 35/ 2012 - 9/ MCICR - ഇ .എൻ. ടി . മൈക്രോ ഇ .എൻ. ടി. 
- ബഡർ സിസ്റ്റം 
14 36/2012 -13 / MCTCR - ഇ .എൻ. ടി. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇ .എൻ. ടി. 
- മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
15 37 / 202 -19 / MCTCR - അൾട്രാസോണിക് ന്യൂറോസർജറി 
- സർജിക്കൽ ആസ്പിറേറ്റർ 
16 38 / 2012 -13 / MCTCR - ഇലക്ട്രോ ബയോകെമിസ്ടി 

കെമിലുമിനാസെന്റ് അസ്സേ സിസ്റ്റം 
17 39/2012-13/ MCTCR സിംഗിൾ ചിപ് ക്യാമറ ഇ .എൻ. ടി . 
- സിസ്റ്റം വിത്ത് മെഡിക്കൽ മോണിറ്റർ 
18 40/2012 -13 / MCTCR - യൂട്ടറെൻ മാനിപുലേറ്റർ ഒ & ജി 
19 41/2012 -13 / MCTCR പീലോഡഡ്എൻഡോ ഒ & ജി 
- ക്ലിപ്സ് 
20 42/ 2012 -13 / MCICR - ഒ. ടി. ടേബിൾ ഒ & ജി 
- ഇലക്ട്രോണിക് 
21 43 / 2012 -13/ MCTCR ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ഒ & ജി 
ക്യാമറ ആന്റ് മോണിറ്റർ 


- പകർപ്പ് - കമ ന മ്പർ 1 - നും 22 - നും 1,050 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,995, ക്രമനമ്പർ 3, 13, 14 ഇവയ്ക്ക് 1,208, 
ക്രമനമ്പർ 4- ന് 1,281, ക്രമനമ്പർ 5, 12, 16 ഇവയ്ക്ക് 1,575, 
കമ നമ്പർ 6 - നും 8 - നും 630 , കമ നമ്പർ 7 - ന് 420, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 315 , കമനമ്പർ 10 - നും 18 - നും 210, 
ക്രമനമ്പർ 11- ന് 1, 103, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 2,363 , ക്രമനമ്പർ 
17 - ന് 735, ക്രമബർ 19- നും 26 - നും 157, ക്രമനമ്പർ 20 - ന് 
- 945, ക്രമനമ്പർ 21- ന് 237 , ക്രമനമ്പർ 23 - ന് 961, കമ 
നമ്പർ 24 - ന് 1,654, ക്രമനമ്പർ 25 - ന് 1,365, ക്രമനമ്പർ 
27 - ന് 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 18 -9 - 2012, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 27- 9 - 2012, 4 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 9 - 2012 , 1 മണി. 


- ദർഘാ സു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 9 - 2012, 2 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി. കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽചാർജ്ജ് അധികമായി 
ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


STORES PURCHASE 


TENDER NOTICE 
No. S5/12556/2012/ MCC. 

- 4th August 2012 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Curved Circular Stapler End to End 
Anastamosis to the department of General Surgery 
Medical College Calicut, Kerala , India . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the office of the Principal , Medical College , Kozhikode 
during working hours (phone 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and EMD . @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
the remittance of 150 , 100 towards the cost of stamp 
paper and 50 (as incidental charge ) by Money Order 
taken in favour of principal, GovernmentMedical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

NAME OF ITEMS 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight 
insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required earnest money deposit , 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form 
is not transferrable. Cheque , Draft, postage stamps etc. 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

orginal should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years. AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


1. End to End Anastamotic Stapler 28mm — 11 Nos . 


2 . End to End Anastamotic Stapler 25mm — 11 Nos . 


SPECIFICATION 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലെ ജ ന റ ൽ 
മെഡിസിന്റെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കർവ്ഡ് സർക്കുലർ 
സ്റ്റാപ്ലർ ഫോർ എൻഡ് റ്റു എൻഡ് അനസ്താമോസിസ് വിത 
രണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നി ന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


With the tilt top Avail, Directional stapling with 
rectangular Wire Staples with audible and Tactile 
feed back. 


Superscription — Tender No. S5/ 12556 /12 /MCC for the 
supply of Curved Circular Stapler End to End 
Anastamosis to the department of General Surgery 

Estimated cost - 4 .85 Lakhs. 
Cost of tender form - 1,040 . 
Cost of tender form by post - 1, 080 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
20 -9- 2012 , 3 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
26 -9 -2012 , 3 p . m . 

| Due date and time of receipt of tender - 27 -9 - 2012, 
11 a . m . 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഓ ഫീസിൽ നിന്ന് പവ്യത്തി സമ യത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( 0495 - 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേല ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 - ന്റെ മണി യോർ ഡ ർ സഹിതം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മത 
പ്രതത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- ഇനം --- കർവ്ഡ് സർക്കുലർ സ്റ്റാപ്ലർ ഫോർ എൻഡ് ടു 
എൻഡ് അനസ്തമോസിസ് (28mm. size and 25mm size 
ഓരോന്നും 11 വീതം.) 


Date and time of opening of tender — 27 - 9 - 2012 , 
11 .30 a. m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31- 3- 2013. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College, Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -673 602 . 


- മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 5 / 12556 / 12 / 
എം . സി . സി . - ജനറൽ സർജറി വകു പ്പി ലേക്ക് കർ വ് ഡ് 
സർക്കു ലർ സ്റ്റാപ്ല ർ ഫോർ എൻ ഡ് റ്റു എൻ ഡ് 
അനസ്താമോസിസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 4.85 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,040 


STORES PURCHASE 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 9 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 26 - 9 - 2012, 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 9 - 2012 , രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 -9- 2012, 
രാവിലെ 11. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കു ന്ന തിനും സമർപ്പിക്കു ന്ന 
തിനുമുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർ ഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽകു ന്ന ത് ഇന്ത്യൻ രൂപ യി 
ലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
സമ്മതപത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാ യി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നല്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാ സു കൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്നതു പ്രകാരം 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


- opened on 28 - 9 - 2012 , 12 Noon in the presence of 
such of the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut-8 , Kerala . 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable charges : 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by E .M .D . amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost - 31 , 205 . 


Cost of tender form ( Including Tax ) : 


നിബന്ധനകൾ 


Original - 312 

Duplicate — 156 
If sent by post postage charge — 50 extra . 

Closing date and time of tender forms — 26 -9 - 2012 , 
3 p . m . 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. 
5 . മുൻകൂർ തുക നൽകേണ്ടതല്ല. 


Last date and time of receipt of tender forms — 
27- 9- 2012, 5 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 31- 10 - 2012 . 


Sl. No. 


Name of Items 


Quantity 


- 


1 


Diet Trolly ( Steel) 112 m length x 
75 cm width with racks for inserting 


vessels 


( Sd.) 
Principal. 


Office of the Medical College , 
Kozhikode- 8 . 

TENDER NOTICES 

(1 ) 


No . S3/2109/2012. 


8th August 2012 . 


Sealed tenders are invited for supply Diet Trolly 
and Kitchen Utensils items in IMCH Medical College, 
Calicut-8 , List of item can be had from the office of under 
signed during office hours any working days. Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers and should be addressed to the Superintendent 
IMCH , Medical College , Calicut - 8 , Kerala . Tender 
must be submitted is sealed cover. Tender will be 


2 Nos . 
2 Flat bottom Aluminium Chembu with 

| lid (100 litre ) 
3 Steel bucket (15 litre ) 
4 Aluminium Kalam with lid (big) 
5 Steel Basin with lid 
6 Steel Thavi 

7 Steel Spoon (large ) 
- 8 Steel Jug 
| 9 Rice Cutter 

10 Aluminium Andavu flat 
ff Steel Plate 


STORES PURCHASE 


Further details can be had from the office of the കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
undersigned during office hours on any working day. The ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
undersigned has the right to postpone /cancel the tender നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
process without prior notice . 

നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഭക്ഷണ വിത രണ ട്രോളി, 
അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ മുതലായവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു No. S1 -3159 / 2012/IMCH . 

13th August 2012 . 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ എഴ) തേ ണ്ട തം സപണ്ട്, മാത്യ ശിശു Sealed tenders are invited for supply of Microscope 
സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ slide cover glass (22x40mm) 500 box items in IMCH , 
അ യ ച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ അ പ്പോൾ Medical College , Calicut - 8 . List of item can be had from 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അവർ the office of undersigned during office hours on any 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28 working days . Envelop containing tenders should be 
- 9 - 2012 -ാം തീയതി 12 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി superscribed with tender number and should be addressed 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

to the Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut-8 , 
ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ Kerala . Tender must be submitted in sealed cover. Tender 
ഐ . എം . സി . എ ച്ച് . ഓ ഫീസിൽ അപേ ക്ഷി ക്കു ന്ന പക്ഷം will be opened on 28 - 9 - 2012 , 11 a . m . in the presence of 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന such of the tenderers or their authorized persons who may 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് be present at that time. Late tenders will not be accepted. 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 

- Approximate cost - 30, 000. 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . 

Cost of tender form (Including Tax ) : 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

Original - 312 . 
അടങ്കൽ തുക - 31,205. 

- Duplicate - 156 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

Postage charge — 50 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം) : 
ഒറിജിനൽ - 312. 

Closing date and time of sale of tender form 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 156. 

26- 9 - 2012 , 3 p . m . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി യും 

Last date and time of receipt of tender forms — 
സമയവും 26 - 9 - 2012, 3 മണി. 

27 -9 - 2012 , 5 p . m . 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ തി യും Date upto which the rates are to be firm 
സമയവും - 27 - 9 - 2012 , 5 മണി. 

31-9 -2013 . 
ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 

Intending tenderers may on application to the 
31 - 10 - 2012. 

Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 

will obtain the requisite tender form in which the tenders 
ക്രമനമ്പർ ഇനവിവരം 

- അളവ് 

should be submitted . 
- 1 . ഭക്ഷണ വിതരണ ട്രോളി ( സ്റ്റീൽ) 

Application for tender forms should be accompanied 
1/2 മീറ്റർ നീളം x 75 സെ . മീ . വീതി 

by the cash remittance as noted above for a set of 
പാത്രം ഇറക്കിവെയ്ക്കാൻ തട്ടുകൾ 

tender forms, in which will not be refunded any 
കൂടി ഉള്ളത് 

- 2 എണ്ണം 

circumstances . 
2 പരന്ന അലൂമിനിയം ചെമ്പ് 
മൂടിയുള്ളത് ( 100 ലിറ്റർ) 

The tender should under take the responsibility for 
സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റ് (15 ലിറ്റർ ) 

the intimate service even if any change in the dealership 
അലൂമിനിയം കലം 

of the product supply. 
- മൂടിയുള്ളത് വലുത് 

The tender form are not transferable . Cheques, 
5 സ്റ്റീൽ ബേസിൻ മൂടിയുള്ളത് 

Postage Stamp , Draft etc . will not be accepted towards 
സ്റ്റീൽ കയ്യിൽ 

the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 

by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
സ്റ്റീൽ സ്പ്പൂൺ ( വലുത്) 

amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total 
സ്റ്റീൽ ജഴ് 

cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
ചോറ് കോരിക 

by sufficient EMD will not be entertained . 
-- അലുമിനിയം അണ്ടാവ് പരന്നത് 

Further details can be had from the office of the 
11 സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് 

undersigned during office hours on any working days . 


| 


2 


|| 


1, 


| 


|| 


|| 


| 


| 


| 


100 


,, 


STORES PURCHASE 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൈക്രോസ്കോപ്പ് 

സൈഡ് കവർ ഗ്ലാസ് (22 X 40mm) 500 ബോക്സ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ, അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 28- 9 - 2012 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പര്യ മു ള്ള വർ 
എ . എം . സി .എച്ച്. ഓ ഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കു ന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി. ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 30,000. 
നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

ഒറിജിനൽ - 312. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 156. 


പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജ് - 50 അധികം . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 9 - 2012, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 9 - 2013 . 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വെ യ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തി വെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Institute of Maternal & 
Child Health , Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


